Лучшее приложение-уровень для iPhone и Android (2026)
Сравниваем лучшие приложения пузырькового уровня для iOS и Android — точность, функции и то, какие из них реально работают без рекламы и платных ограничений.
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Работают ли приложения-уровни на телефоне?
Короткий ответ — да: в современных смартфонах стоят MEMS-акселерометры, точности которых хватает для большинства задач выравнивания дома и на стройплощадке. Разница между приложениями не в железе, а в том, насколько хорошо программа считывает этот датчик, как показывает данные и что делает с помехами и калибровкой.
Вот что отличает хорошее приложение-уровень от раздражающего и какие из них стоит установить в 2026 году.
Что делает приложение-уровень хорошим
Прежде чем сравнивать приложения, полезно понять, какие функции действительно важны:
	Несколько режимов — круглый уровень (плоская поверхность), горизонтальный уровень, вертикальный отвес и измерение угла закрывают разные реальные задачи.
	Калибровка — возможность обнулить датчик по известному эталону, ведь ни у одного телефона датчики не выставлены на заводе идеально.
	Индикация допуска — визуальные подсказки, которые сначала говорят «почти получилось», а уже потом «ровно», вместо простого «да или нет».
	Фиксация показаний — блокирует значение, чтобы можно было убрать телефон от поверхности и всё равно прочитать результат.
	Обнаружение помех — предупреждает, когда магнитные поля искажают показания.
	Отсутствие рекламы — потому что вы не сможете закрыть всплывающее окно, когда держите брус у стойки стены.

Bubble Level & Angle Gauge
Платформа: iOS и Android | Цена: бесплатно, без рекламы | Офлайн: да
Это самый функциональный бесплатный вариант, доступный на обеих платформах. Четыре режима измерения покрывают все распространённые сценарии. Система калибровки на 180° позволяет откалибровать приложение по заведомо ровной поверхности, сохранить несколько профилей калибровки и отменить ошибку. Шкала достоверности показывает стабильность датчика в реальном времени: если на показания влияют электромагнитные помехи (от динамика или мотора поблизости), приложение сообщит об этом до того, как вы доверитесь неверному замеру.
Система подсказок по допуску (OK / NEAR / OUT) — отдельное достоинство. Вместо одной лишь цифры она сообщает, укладываетесь ли вы в допустимый диапазон для конкретной задачи. Это очень удобно, когда вы стоите на стремянке в шести метрах над землёй и не можете вглядываться в углы с десятыми долями градуса.
Скачать: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Платформа: только iOS | Цена: бесплатно с рекламой, есть платная версия Pro
Одно из первых приложений-уровней для телефона. Точное для простых задач, но в бесплатной версии есть баннерная реклама, которая мешает во время работы. Ограничено базовым режимом пузырька — ни измерения углов, ни профилей калибровки в бесплатном тарифе нет.
Bubble Level от NixGame (Android)
Платформа: Android | Цена: бесплатно с рекламой
Работает, но интерфейс устарел, а реклама появляется внизу экрана — ровно там, где лежит большой палец. Обнаружения помех нет. Для простых задач сгодится, но глубины Bubble Level & Angle Gauge ему не хватает.
Clinometer + bubble level (iOS)
Платформа: iOS | Цена: условно-бесплатно
Хороший инклинометр, популярный у фотографов для проверки наклона камеры. Для домашнего ремонта интерфейс менее интуитивен, а полный набор функций спрятан за платной подпиской.
Какое приложение установить?
Для большинства пользователей Bubble Level & Angle Gauge — очевидный выбор: в нём есть все нужные режимы, оно работает офлайн, без рекламы, а система калибровки — лучшая в своём классе. Нет смысла платить или терпеть рекламу, когда существует полнофункциональный бесплатный вариант.
Если у вас только iOS и вы много снимаете, на Clinometer стоит взглянуть ради функций наклона, но для стройки и домашнего ремонта предпочтение остаётся за Bubble Level & Angle Gauge.
Точность по сравнению с обычным уровнем
Акселерометры телефонов обычно дают точность ±0,1°–0,5°. Качественный профессиональный уровень длиной 60 см обеспечивает около ±0,05°, то есть телефон немного уступает на самом краю диапазона. Для навески полок, установки техники и домашних проектов эта разница не имеет значения. Для точного строительства или закладки фундамента откалиброванный физический уровень остаётся профессиональным стандартом — телефон здесь удобное дополнение, а не замена.
Скачайте лучший бесплатный вариант
Bubble Level & Angle Gauge для iPhone и Android — бесплатно, без рекламы, работает офлайн. Калибровка и подсказки по допуску делают его самым практичным выбором на 2026 год.
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